- LEOKADYA GILLOWA 


lona afiszera Teatru Miejskiego w Krakowie, 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona Swiętvmi 


Sakramentami, zmarła dnia 16-go Sierpnia 1904 r. 


W żalu pogrążony mąż wraz z matką zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok z kościoła św. Łazarza we Czwartek dnia 18. Sierpnia 1904 r. o godzinie 5-tej 
po południu wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE |. 


które odbędzie się w Piątek dnia 19-go Sierpnia b. r. o godzinie 9-ej w kościele św. Krzyża. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. 


